La cura ideal 

Cancion teatral para tenor y piano 



Sentado al piano 

resuelves mil y un problemas; 

haz descubierto la cura ideal. 

Y cuando existe un mal sabor de humor en tu ser 
te preparas y al cantar la cancion que vive en ti 
ya te siento estas mejor. 

Y si tu te preparas al cantar la cancion que vive en ti 
lograras estar mejor, mucho mejor, feliz por dentro. 

Y cada nota te hara llorar contento 
de felicidad y alegria. 

Haz conseguido encontrar la cura ideal 

la razon de sonar, 

esta alegria que al fin pintara el dia, jya! 

jYa! Haz conseguido encontrar 

esta razon de sonar y de alcanzar jla vida! 

jSi!, jAlfin! 

La cura ideal jtu cantaras! 

jCantaras!, jSi! 

Haz conseguido alegrar tu cantar. 

jSi! 

La Cura ideal es cantar. 

j Cantar! 
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